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Luglio 2019 


Il mese in sintesi 


@ 
© 


Il mese inizia con cielo sereno 0 
poco nuvoloso e caldo; temporali 
pomeridiani. 

Il 4 e 11 5 cielo sereno e caldo. 


Dal 6 al 9 si ha variabilità con 
rovesci e temporali soprattutto in 
montagna. 


Il 10 aria secca e relativamente 
fresca, sulla costa soffia la Bora. 


Dall’ 11 al 13 variabile con 


temporali pomeridiani e grandine. 


Dal 14 al 21 prevalgono correnti 
nord - occidentali fresche in 
quota con temporali. 


Ultima revisione 14/08/2019 


Un luglio caldo e poco piovoso 


© I primi due giorni del mese sono caratte- 


rizzati da cielo sereno o poco nuvoloso; 
in pianura fa caldo e le temperature arri- 
vano a 34 °C; in montagna dal pomerig- 
gio si registrano alcuni temporali, che il 
2 interessano anche le colline udinesi. 
Mercoledì 3 al mattino il tempo è bello e 
caldo, anche se più secco. In montagna 
nelle ore centrali e poi dopo le 17 si regi- 
strano temporali e grandinate. Questi fe- 
nomeni si estendono poi progressiva- 
mente verso l’alta pianura con vento fre- 
sco anche sostenuto; il tempo migliora 
verso sera. In montagna la temperatura 
subisce un brusco calo arrivando a Tarvi- 
sioa 11 °Ce a Tolmezzo a 17 °C. 


Venerdì 5 si assiste alla rimonta di un 
promontorio caldo da ovest in quota e 
l’atmosfera si fa calda e decisamente afo- 
sa. 


© Il giorno 6 il cielo è variabile con aria 


molto umida nei bassi strati; in Carnia 
dal pomeriggio si registrano rovesci tem- 
poraleschi e verso le 18 al confine col 
Veneto si formano dei temporali forti che 
portano grandine, piogge intense nel 
pordenonese (Brugnera 70 mm) e vento 
forte. Altri temporali accompagnati da 
venti anche forti in serata interessano 
l’intera regione. 

Il giorno 7 si registrano nuvolosità varia- 
bile e molta afa. Nella zona montana a 


17] Dal 22 al 25 un’ondata di calore: 
caldo e umido. 


6 Dal 26 al 31 caldo alternato a 
temporali anche forti. 


Secca. 


6 luglio 2019: graziato il concerto di Jovanotti 


Oro.small'et&Alion filled contour. Oro.friuli elevation filled contour. Radar_ARSO_ grb grib228 


filled contour. fulmini locatign.fulminiic location. (Getfealsta)} (station5m). 


Alt: 0 m MSL 


Luglio 2019 è stato un mese particolarmente ricco di temporali in- 
tensi. Ci sono stati temporali significativi nelle giornate del 3, 6, 8, 
13, 26 e 27 luglio. Tra tutti questi casi abbiamo scelto di descrivere 
i temporali della serata del 6 luglio. 

La configurazione sinottica del 6 vede una bassa pressione a ovest 
della penisola scandinava, in rapido spostamento verso sud-est, con 
un contemporaneo approfondimento del minimo barico. 

Associato a questo motore principale c'è un intenso fronte freddo 
che spazza l'Europa centrale. Alle ore 00 UTC del 7 il fronte si di- 
stende tra Inghilterra, Germania e Polonia, ma a sud di esso si ma- 
nifestano delle "linee d'instabilità", separate dal fronte principale 
(che arriverà nella serata del giorno 8). La più meridionale di que- 
ste linee interessa le Alpi nel pomeriggio del 6. L'instabilità poten- 
ziale misurata dal sondaggio di Udine alle ore 18 UTC del 6 luglio 
è molto alta (CAPE=2590 J/kg, MULI=-8 K), e già alle 15 erano 
iniziati dei temporali intensi sul Canton Ticino e sul Bellunese. 


SOC OSMER e GRN - Osservatorio Meteorologico Regionale 
via Natisone, 43 - | - 33057 Palmanova UD, 


@ Il giorno 4 il cielo è sereno o poco nuvo- 
loso con Bora sulla costa e aria piuttosto 


nord-est si sviluppano rovesci e tempora- 
li sparsi che lambiscono a tratti anche 
pianura e costa. 


Oro.small elevation filled contour. Oro.friuli elevation filled contour. Radar_ARSO_ grb grib228 


filled contour. fulmini location.fulminiic location. (station5m). (Getitelalst20)} 


Alt: 0 m MSL 


La cella nata sul Bellunese si ingrandisce spostandosi verso sud- 
est e arriva ad interessare il confine occidentale della nostra re- 
gione dalle 16. Alle 17:30 UTC la troviamo sopra Brugnera, alle 
18:30 su Latisana, alle 19:30 su Grado, alle 20 su Trieste. 

Le due immagini sopra mostrano la massima riflettività vista dal 
radar sloveno di Pasja ravan, con sovrapposti i fulmini misurati 
dal CESI negli ultimi 10 minuti e i dati di alcune stazioni della rete 
regionale, alle ore 18:50 UTC (20:50 locali) e alle ore 19:50. In 
particolare nella prima immagine si vede la vicinanza a Lignano, 
dove si stava svolgendo -in spiaggia- il concerto di Jovanotti, nella 
seconda immagine si vede la caratteristica forma ad arco che il 
temporale ha assunto raggiunto il mare. 

Alcuni dati di pioggia giornaliera significativi sono stati 7I mm a 
Brugnera, 47 a Villotta di Chions, 21 ad Ariis, 19 a San Lorenzo di 
Fiumicello, e 20 a Trieste. A parte la pioggia, si segnala un'altis- 
sima densità di fulmini prodotti da questo evento. 
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Lunedì 8 al mattino bel tempo, dal tardo pomeriggio in 
montagna si sviluppano temporali, che in serata interes- 
sano anche pianura e costa. 

Il giorno 9 correnti occidentali in quota determinano una 
giornata con cielo da variabile a nuvoloso e qualche loca- 
le rovescio; la temperatura massima è ben lontana dai 30 
°C. 

© Mercoledì 10 il tempo è bello, caratterizzato da aria sec- 
ca e fresca; sulla costa soffia Bora moderata che raffred- 
da il mare in superficie. In pianura le massime tornano ad 
avvicinarsi ai 30 °C ma con un’umidità decisamente più 
bassa. 

Il giorno 11 al mattino il cielo è poco nuvoloso, in serata 
sl misurano piogge diffuse in genere deboli. 

Venerdì 12 il tempo è bello al mattino, ma dal pomerig- 
gio sl registrano rovesci e temporali sui monti; anche in 
pianura si misura qualche pioggia sparsa ma in serata 
torna il bel tempo. Sabato 13 di notte e al primo mattino 
si ha ancora qualche pioggia residua sulla costa, poi ten- 
de a migliorare. Dal primo pomeriggio nella zona di Go- 
rizia si sviluppa un forte temporale con grandine che si 
muove verso ovest e attraversa tutta la bassa pianura, ar- 
rivando a Portogruaro, con vento anche forte. Su Prealpi 
e pedemontana si registra solo qualche rovescio. 


G Il giorno 14, con un afflusso fresco da nord in quota, il 


mattino è sereno e in pianura le minime si assestano al di 
sotto dei 15 °C, mentre lo zero termico è sui 3000 m di 
quota. Il pomeriggio è caratterizzato da variabilità con 
qualche pioggia sui monti e un temporale sui colli orien- 
tali (tra Gemona, Udine e Cividale) che fa misurare 
piogge fino a 20 mm a est di Udine; sulla costa splende 11 
sole. Lunedì 15 una depressione interessa il nord-ovest 
d’Italia e sulla nostra regione si ha cielo variabile con 
Bora moderata sulla costa; le temperature massime ri- 
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mangono attorno ai 28-29 °C. Sulle Prealpi e sulla costa 
verso pomeriggio-sera si registrano alcuni rovesci. 

Dal 16 al 21 deboli correnti occidentali mantengono il 
tempo leggermente instabile, con prevalenza di bel tem- 
po e una leggera risalita delle temperature massime che, 
in pianura, toccano di nuovo 1 30 °C. Si registrano episo- 
di modesti e localizzati di rovesci e temporali, sui monti 
nel pomeriggio e in pianura di sera. 


©@ Da lunedì 22 a giovedì 25 sull’Europa centrale 


l’anticiclone nord-africano spinge le temperature massi- 
me in pianura rapidamente verso 1 35 °C, mentre le mi- 
nime sulla costa non scendono al di sotto dei 25 °C: si 
tratta di un’altra ondata di calore, come quella già regi- 
strata a fine giugno ma con valori di umidità più alti. 


@ Venerdì 26 si avvicina una depressione atlantica che, do- 


po una mattina ancora molto afosa, dal primo pomeriggio 
fa diventare l’atmosfera molto instabile portando sulla 
zona montana occidentale temporali anche forti caratte- 
rizzati da vento e piogge intense. Durante la serata 1l 
maltempo si estende fino alla costa con vento forte occi- 
dentale fino a 130-140 km/h che provoca diversi danni 
soprattutto per gli alberi divelti a Grado e Lignano. 
Sabato 27 è caratterizzato da variabilità e temporali spar- 
s, anche forti, con grandine e pioggia intensa nella zona 
più orientale del Triestino. Il giorno 28 si hanno piogge, 
in genere moderate, con aria più secca; in pianura le 
temperature massime sono ben al di sotto dei 30 °C. Lu- 
nedì 29 il tempo migliora, il cielo è poco nuvoloso e in 
pianura le temperature massime ritornano verso 1 30-31 
°C. I 30 e il 31 al mattino il cielo è sereno ma 
l’atmosfera è umida; in pianura le temperature minime si 
assestano sui 20 °C e le massime sui 30 °C. Dal pome- 
riggio sui monti e sulla pedemontana si registrano alcuni 
rovesci e temporali che interessano anche qualche zona 
dell’alta pianura. 


Precipitazioni 


Cumulato mensile di pioggia (mm) [1] 


Mar Adriatico 
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é ‘ _ Luglio 2019 Confronto climatico [3] 
U N luglio piutto Mele:-1|11) Pioggia (mm) Giorni z Ultimi 3 mesi Ultimi 6 mesi Ultimi 12 mesi 
sto as ciutto totale max giornaliera Pioggia | da 1/1 tot. TA\ A A 


Nel settimo mese del 
2019 le pluviometrie so- 
no risultate più basse ri- 
spetto alla media del pe- 
riodo, come si evince 
dalle mappe della pagina 
precedente. L’unica zona 
dove le piogge sono state 
anche consistenti è quella 
occidentale del pordeno- 
nese al confine col Vene- 
to (probabilmente colle- 
gabili ai forti temporali). 
In montagna per alcune 
località è possibile osser- 
vare un deficit precipita- 
tivo di circa il 20%. 

La fascia centro-orientale 
del nostro territorio è 
quella maggiormente in- 
teressata dalla diminu- 


CARNIA 

TOLMEZZO 
ENEMONZO 

FORNI DI SOPRA 
PALUZZA 

FORNI AVOLTRI 
PESARIIS 

* MONTE ZONCOLAN 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 

CHIEVOLIS 
S.FRANCESCO 
CIMOLAIS 
PIANCAVALLO 

ALPI GIULIE 
TARVISIO 

FUSINE 

PONTEBBA 

CAVE DEL PREDIL 

* MONTE LUSSARI 
PREALPI GIULIE 
MUSI 
CORITIS 
COLLINARE 









84 
133 
148 

90 
132 
106 
107 


189 
113 

91 
142 
200 


124 
119 
131 
207 
186 


80 
167 


20.4 
27.0 
46.5 
16.2 
25.0 
14.2 
17.6 


54.0 
24.2 
24.8 
19.0 
40.2 


43.8 
41.6 
32.0 
41.8 
38.0 


zione delle precipitazioni GEMONA 80 21.6 14.11 
di questo mese (fino al BORDANO 70 14.6 3.11 
40-60 % in meno). MANIAGO — 124 27.6 1 14 
Su tutta la regione le VARIE, 23 94 372 
. 2 _ ue ZEGLIANUTTO 118 37.4 6 9 
piogge più consistenti in Loi | vi ‘a 
prevalenza sono state re- | SAN PIETRO ALNATISONE 112 7 


gistrate il 3, 11 6 e tra il 
26 e il 27. Comunque le 
piogge massime giorna- 
liere, soprattutto in mon- 
tagna e nella zona colli- 
nare, non hanno raggiun- 
to i valori che ci si può 
attendere in questo mese 
estivo: per esempio in 
montagna si sono misu- 
rati dai 14 ai 45 mm con- 
tro 1 40-50 mm della 
norma. 

Il numero di giorni di 
pioggia è variato tra 7 e 





PIANURA UDINESE 
UDINE S.0. 
PRADAMANO 
CIVIDALE 
CODROIPO 
TALMASSONS 
LAUZZACCO 
BICINICCO 

GORGO 
PALAZZOLO D.S. 
CERVIGNANO 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 
VIVARO 
BRUGNERA 

SAN VITO AL TGL. 


125 

62 
165 
125 


35.9 
Lil 
71.0 
31.6 
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18, in linea con la media ISONTINO 
‘id GRADISCA DIS. 95 33027 8 | 6663428 630 -2 1167 -20 
ni CAPRVADF. 99 355 13 11 | 687 412 14 650 -3 
La CARSO 
PASHIOHE CORO Sc :CAe SGONICO 99 = 331 269 | 699379 33 6392 
per molte località l’inten- BORGO GROTTA 83252 26 9 | 679 356 616 1125 


sità media degli eventi 
piovosi sia stata ben al di 
sotto della norma. 


FASCIA COSTIERA 
TRIESTE M.BANDIERA 
MUGGIA 
MONFALCONE 
FOSSALON DI GRADO 
GRADO 

LIGNANO 
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Temperatura 


Temperatura minima media mensile (°C) 


Mar Adriatico 


14.16 18 20 22 24 26 28 30 


Un luglio caldo 


Luglio 2019 ha fatto registrare delle temperature medie in 
linea con la media degli ultimi 10 anni; invece, considerando 
le misurazioni a partire dai primi anni ‘90, le temperature di 
questo mese estivo, che in pianura si sono attestate intorno ai 
24.5 °C, hanno superato di circa 1.5 °C la norma. 

In due località montane, Tarvisio e Monte Lussari, le tempe- 
rature massime hanno fatto registrare un nuovo record; per la 
stazione del Monte Lussari anche la temperatura media è ri- 
sultata più alta della media climatica. 


Temperatura massima media mensile (°C) 


Mar Adriatico 


18 20 22 24 26 28 30 32 





Mediamente, la prima e la terza decade sono state più calde 
della norma, parzialmente compensate dalla seconda decade 
che ha registrato temperature più basse della norma climatica. 
I valori più alti di temperatura sono stati registrati i primi 
giorni del mese e tra il 23 e 1l 26, quando si è registrata la se- 
conda ondata di calore dell’estate. 

La temperatura del mare registrata a Trieste presenta, per di- 
versi giorni consecutivi (soprattutto a fine mese), dei valori 
più alti rispetto alla media climatica. 


Legenda 


I meteogrammi riassumono 
in quattro distinti pannelli i 
principali dati meteorologici 
giornalieri. 

Pannello 1 (superiore): è 
indicata la temperatura (°C) 
massima, media e minima 
a 1,8 m; la fascia arancione 
e blu indicano, rispettiva- 
mente, il 90° percentile 
della temperatura massima 
degli ultimi 10 anni e il 10° 
percentile della temperatu- 
ra minima degli ultimi 10 
anni. 

Pannello 2: pittogrammi 
con le condizioni prevalenti 
del cielo e i fenomeni; le 
barbe indicano la direzione 
di provenienza del vento a 
10mela 


relativa velocità massima 
giornaliera (5 m/s, trattino 
corto; 10 m/s, trattino lun- 
90; 50 m/s, triangolino). 
Pannello 3: è indicata la 
pioggia (istogramma) in mm 
e la radiazione globale in 
My 

Pannello 4 (inferiore): tabel- 
la con i dati giornalieri. 


[1] Su fondo bianco il cu- 
mulato di pioggia (mm) e il 
numero di giorni di pioggia 
nel mese. 


[2] Confronto effettuato con 
dati storici della rete plu- 
viometrica regionale 


[3] Confronto con le serie 
storiche OSMER degli ulti- 
mi 10 anni 

(dato mancante se serie 
dati <10 anni). 


[4] Giorno di pioggia: giorno 
con almeno 1 mm di piog- 
gia. 


[5] Scarto in % tra le piogge 
cumulate nel periodo e le 
piogge delle serie storiche 
OSMER degli ultimi 10 anni 
(dato mancante se serie 
dati <10 anni). 


[6] Giorno di gelo: 
Tminso0 °C. 


[7] Giorno di ghiaccio: 
Tmaxs0 °C. 


[8] Giorno caldo: 
Tmax=30 °C. 


[9] Notte calda: 
Tmin=20 °C. 


Le serie con dati mancanti 
sono state ricostruite e so- 


LEkII 


no indicate con “*”. 


0 Dati temporaneamente 
mancanti 


[=] La misura può essere 
soggetta a grossa incertez- 
za per le particolari condi- 
zioni del sito 


* Stazione di vetta 


Significato dei colori nelle 
tabelle 

nuovo massimo/ 
minimo 


valori compresi tra il 
10° e il 90° percentile 





valori inferiori al 
10°percentile 


valori superiori al 
90°percentile 


se la serie di dati è 
inferiore a 10 anni 
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Temperatura del mare a Trieste (°C - 2 m di profondità) — Giugno 2019 
0506 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 


01 02 03 04 
24.4 MOGANOSO 234 236 25.1 254/066) 25.8 222 222 243 244 244 240 240 244 249 250 25.6 26.0 26.5|M2GONazIo ario ana az osi azar 


Luglio 2019 Confronto climatico [3] 
Mole-lll= Temperatura aria 180 cm (°C) Temp.Suolo Giorni Giorni Giorni Noti Temperatura aria (°C) 
media valori estremi -10 cm gelo ghiaccio caldi calde | media minima massima 
data Max data media(°C) [6] [7] [8] È) ass. data(gg/aa) ass. data(gg/aa) 
CARNIA 
TOLMEZZO 22.8 . 02/2011 38.3 23/2015 
ENEMONZO 20.7 1 i 02/2011 36.9 23/2015 
FORNI DI SOPRA. 18.7 i i 02/2011 31.9 22/2015 
PALUZZA 20.6 
FORNI AVOLTRI. 18.3 i i 01/2011 32.0 22/2015 
* MONTE ZONCOLAN 14.0 i 24/2011 25.9 22/2015 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 20.5 i 03/2011 36.5 23/2015 
CHIEVOLIS. 21.4 | i 02/2011 38.0 22/2015 
S.FRANCESCO 20.7 . . 02/2011 37.4 22/2015 
PIANCAVALLO 14.9 i | 01/2017 27.7 22/2015 
‘MONTE SAN SIMEONE 15.7 i 24/2011 27.3 23/2015 
*PALA D'ALTEI 15.5 1 24/2011 26.7 22/2015 
ALPI GIULIE 
TARVISIO 18.8 . i i 3 02/2011 2 28/2013 
FUSINE 18.3 
PONTEBBA 20.8 i i 6 02/2011 2 18/2015 
CAVE DEL PREDIL 18.4 i 
* MONTE LUSSARI i 5 24/2011 8 28/2013 
PREALPI GIULIE 
MUSI 20.4 i 02/2011 36.5 22/2015 
CORITIS. 20.2 1 i 02/2011 34.4 22/2015 
MONTE MATAJUR 14.0 24/2011 24.3 22/2015 
COLLINARE 
GEMONA 23.3 | 26/2010 37.1 23/2015 
BORDANO 23.5 i 1 | 26/2010 = 39.5 22/2015 
VACILE 24.8 i _ 02/2011 40.9 22/2015 
FAGAGNA 24.5 i i 16/2017 38.3 22/2015 
SAN PIETRO AL NATISONE 23.1 
PIANURA UDINESE 





UDINE S.0. 24.6 ( .8 03/2011 39.5 22/2015 
PRADAMANO 24.5 
CIVIDALE 24.4 È 02/2011 39.5 23/2015 
CODROIPO 23.6 . i i 02/2011 39.0 22/2015 
TALMASSONS 24.5 . i 02/2011 37.8 22/2015 
LAUZACCO 24.3 
BICINICCO 24.3 
GORGO 24.7 i 
PALAZZOLO D.S.. 24.2 1 È 16/2016 = 38.6 22/2015 
CERVIGNANO 24.5 i: 16/2016 39.9 22/2015 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 24.4 411.2 02/2011 38.1 22/2015 
VIVARO 23.4 i i 610.4. 02/2011 38.0 22/2015 
BRUGNERA 24.5 . È 9.5 03/2011 39.6 22/2015 
SAN VITO AL TGL. 24.8 i 1 .8 10.1 02/2011 37.4 22/2015 
ISONTINO 
GRADISCA DIS. 24.7 14.2 14 35.2. 25 26.2 0 0 23 9 24.5 8.4 07/2010 40.2 22/2015 
CAPRIVA D.F. 24.2 12.1 14 364 25 25.3 0 0 21 7 24.0 108 16/2016 397 22/2015 
CARSO 
SGONICO 23.1. 11.0 14 35.1 25 21.4 0 0 15 2 23.2 9.3 19/2009 37.9 22/2015 
BORGO GROTTA 23.2 10.7 14 353 25 21.4 0 0 17 4 


FASCIA COSTIERA 
TRIESTE M.BANDIERA 25.0 16.1 20/2011 35.8 02/2012 
MUGGIA 25.3 15.8. 20/2011 35.5 21/2015 


MONFALCONE 24.7 i 17 .1 13.0 19/2009 37.6 22/2015 
FOSSALON DI GRADO 24.7 19 1.7. 19/2016 37.7 22/2015 


GRADO 25.2 i 14.4. 15/2016 35.8 16/2009 
BOA Paloma 25.4 15.6 30/2010 32.7 02/2012 
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Gradisca d'Isonzo (GO) 








©) 
bal 
z 
È 
e 
32 
24 E 
€ - 
E z 
z E 
ti El 
à 8 5 
lia 
0 
Pioggia 00 0.0 17.2 00 0.0 118 04 22 0.6 0.0 00 00 15.0 0.2 0.0 0.0 0.0 24 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 330 10.2 00 0.0 0.0 
Vento max 6.9 145 17.3 13.1 7.0 13.5 85 105 78 113 56 6.6 14.3 79 97 6.8 7.6 78 7.0 6.3 73 6.3 73 6.7 7A 105 118 90 54 62 73 
Vento medio 21 3.0 33 3.7 1.8 PO 2.3 28 27 40 16 Vs | 27 25 3.0 24 2.6 2.8 24 2.1 1.7 22 2.1 22 21 25 2.8 19 17 2.1 22 
T massima 35.0 346 348 304 319 335 307 317 28.1 27.6 265 292 282 282 286 304 307 302 321 308 317 349 349 341 352 331 309 240 306 317 328 
T media 26.3 267 249 246 25.6 261 239 241 225 233 215 225 203 20.9 226 236 244 231 243 247 260 281 285 282 290 275 245 211 245 263 266 
T minima 18.5 210 18.8 18.1 17.9 198 186 17.5 190 192 150 16.1 160 142 17.3 159 175 182 17.8 17.4 20.11 208 208 224 226 222 192 187 192 212 214 
Radiazione 31.8 25.3 25.9 293 299 254 16.8 284 17.4 309 202 27.2 188 277 26.3 30.6 26.6 251 285 283 257 264 285 275 243 253 203 76 22.6 271 247 
o 
go 
2 
È 
e 
32 
24 E 
E 3 
E — 
e 16 © 
Loi 
z 5 
8 5 
à 8 5 
È 
0 
Pioggia 00 10 125 00 0.0 311 LI 20.4 00 0.0 45 12 35.9 01 0.0 0.0 3.8 00 0.0 0.0 0.0 0.0 00 00 0.0 72 3.1 28 0.1 0.0 0.0 


Vento max 63 105 193 73 7.6 95 50 6.5 7A 7A 54 83 9.7 75 84 70 63 64 5.7 65 43 48 6.5 6.6 6.7 141 65 57 6.0 6.7 5.0 
Vento medio 17 23 26 1.7 17 21 15 1.7 1.6 20 14 1.7 18 19 22 23 21 1.7 15 1.9 1.7 1.7 18 LI 1.6 26 1.5 16 13 18 1.7 
T massima 33.9 342 33.8 30.5 32.6 328 289 30.7 27.7 274 250 27.8 277 27.6 271 290 30.1 284 304 309 313 335 342 347 358 334 294 253 300 319 322 
T media 27.5 26.6 24.1 248 26.1 256 228 233 222 23.3 207 211 20.5 20.9 218 230 237 230 241 250 257 26.9 279 284 29.1 26.5 235 214 248 263 26.3 
T minima 20.5 216 184 17.7 18.6 197 190 180 17.6 182 173 155 156 139 174 152 165 182 16.6 186 199 198 207 221 223 206 194 189 200 208 20.2 
Radiazione 287 264 226 280 284 238 124 284 173 292 155 233 199 273 203 293 262 213 247 26.1 244 257 272 263 238 224 164 75 251 251 214 


Tarvisio (UD) 





©) 
bal 
2 
È 
2 
32 
24 E 
E 3 
E 4 
z E 
8 - 
à 8 5 
È 
0 
Pioggia 00 15.8 43.8 01 0.1 3.5 45 54 0.1 0.9 20 0.1 0.4 14 0.7 0.1 1.1 17 0.1 0.2 0.0 0.0 00 00 00 2.8 79 13.2 43 13.5 DI 


Vento max 8.9 132 154 80 73 100 79 82 7.6 8.8 55 84 TA 7.6 88 73 112 66 8.3 88 109 56 6.9 8.3 6.3 91 80 101 49 6.8 5.7 
Vento medio 20 1.6 14 2.0 13 1.8 10 1.6 20 22 13 10 14 0.8 1.8 14 1.7 15 14 21 15 14 14 10 1.5 17. 20 13 10 13 14 
T massima 33.7 299 246 25.4 289 306 268 219 213 226 222 233 237 23.5 22.9 257 271 257 270 28.6 300 293 321 340 318 323 286 17.1 257 295 257 
T media 24.1 190 148 17.7 202 218 168 154 162 162 154 166 163 146 155 16.9 187 17.6 187 212 20.9 211 228 242 238 230 197 157 181 199 194 
T minima 15.1 140 10.7 111 115 136 119 104 122 92 73 115 87 72 92 83 93 122 105 127 13.8 122 137 150 17.0 172 149 143 138 126 144 
Radiazione 260 17.7 15.8 27.6 245 284 16.1 147 156 285 205 188 194 185 230 26.6 251 219 255 27.7 222 239 272 251 17.3 187 186 42 143 245 17.5 
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Tolmezzo (UD) 











©) 
o 
= 
È 
2 
E 3 
B n 
v 
3 5 
ti = 
ao he) 
È 
Pioggia 0.0 20 204 00 0.0 132 52 13.8 06 0.0 02 3.6 0.0 0.0 02 0.0 22 1.8 0.0 0.0 0.6 0.1 0.6 00 04 40 14 82 02 24 0.0 
Vento max 10.7 133 123 75 9.8 8.9 89 94 6.7 7.0 Ta 10.9 109 110 66 7.0 8.8 97 75 8.1 119 76 79 8.2 8.5 10.7 90 50 74 83 TA: 
Vento medio 21 23 21 2.1 2.3 24 20 21 15 19 20 LI 2.1 2.1 20 2.3 2.5 23 2.1 24 3.2 23 23 2.1 23 3.1 2.3 18 20 2.3 22 
T massima 32.8 33.9 32.8 304 30.8 310 27.8 288 269 284 229 27.6 27.8 274 285 292 289 298 304 302 313 332 347 349 355 341 30.1 226 296 320 308 
T media 26.4 23.6 20.6 230 247 238 206 209 20.2 219 187 193 200 199 207 219 218 216 228 240 230 257 273 27.8 269 251 222 195 236 246 234 
T minima 198 182 16.2 150 17.3 17.8 167 150 15.9 160 134 139 150 132 15.3 138 153 165 155 16.6 186 17.6 191 208 221 189 174 17.5 185 190 184 
Radiazione 23.8 223 16.4 28.9 28.9 236 159 182 16.1 298 17.3 205 231 244 246 289 234 236 240 236 207 246 278 239 158 203 205 68 183 243 161 
o 
o 
a 
} 
e 
32 
24 E 
E e] 
E z 
© 16 ® 
- 5 
8 - 
à 8 5 
fia 
0 
Pioggia 00 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 07 12 54 0.0 00 02 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 07 0.0 0.0 0.0 0.0 00 00 0.0 93 152 129 00 0.0 0.0 
Vento max 5.9 20.1 23.8 193 75 328 127 192 15.9 224 136 47 10.7 83 17.8 120 34 115 43 40 6.8 103 45 34 3.5 283 131 150 64 3.9 6.8 
Vento medio 20 45 5.9 8.5 19 3.5 32 44 6.6 105 30 19 2.8 2.5 62 44 1.5 25 1.6 1.7 2.0 27 16 12 13 3.5 32 45 24 1.6 2.1 
T massima 273 30.5 326 282 275 27.9 282 26.9 25.8 255 237 248 239 25.3 27.2 28.3 269 260 266 270 285 299 299 309 311 30.1 284 238 269 282 30.3 
T media 25.3 26.3 271 25.3 252 253 253 245 231 228 217 223 220 225 240 242 245 241 245 250 260 275 280 279 286 27.3 248 223 248 266 27.2 
T minima 223 23.8 221 226 232 187 229 219 214 206 188 189 20.1 189 215 20.1 217 207 225 223 241 250 265 257 265 202 204 202 215 246 252 
Radiazione 31.2 285 26.7 293 295 239 17.3 253 152 312 212 290 186 296 236 291 280 231 288 290 260 258 285 280 264 264 148 49 217 27.5 25.3 
o 
o 
2 
È 
e 
32 
24 E 
€ - 
E è 
z 5 
i n 
à 8 5 
È 
0 
Pioggia 00 34 43 0.0 0.0 8.1 1.1 1.5 04 0.1 03 00 0.0 132 38 0.1 90 45 0.0 0.0 0.8 0.0 00 00 00 11 140 68 00 0.0 0.0 


Vento max 6.7 121 13.9 116 74 154 74 8.9 80 94 53 70 133 117 90 63 80 TA 6.2 75 68 65 62 73 60 119 84 80 65 6.3 6.8 
Vento medio 16 2.1 3.1 3.6 16 20 16 23 3.0 32 14 15 2.3 1.6 2.8 16 20 16 12 1.5 1.3 18 15 14 13 23 Le 3.1 19 1.5 18 
T massima 34.2 341 343 305 318 326 292 30.7 €282 28.3 255 288 28.5 292 285 293 305 288 308 310 319 341 342 345 359 337 306 260 317 315 330 
T media 26.6 26.4 245 25.1 25.8 260 234 238 227 231 206 223 217 20.5 215 228 239 225 241 246 257 272 277 280 290 276 246 215 252 261 267 
T minima 18.6 20.9 19.5 18.5 18.2 198 193 17.7 186 17.2 141 153 154 13.7 17.3 146 16.1 17.7 17.0 17.2 193 20.1 195 20.9 217 221 204 187 20.3 20.8 210 
Radiazione = 293 249 235 28.5 28.0 213 119 252 17.1 27.9 170 248 234 239 198 284 261 226 262 254 232 245 268 252 222 229 150 86 238 234 225 
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Vento 


Raffica massima giornaliera (m/s) 


Nei grafici sono ripor- Gradisca d'Isonzo San Vito al Tagliamento 
tate, per 6 stazioni si- 


gnificative del Friuli 
Venezia Giulia, le raf- 
fiche massime giorna- 
liere (punti rossi, m/s) 
del vento a 10 m sud- 

divise per ottante. Il 

giorno in cui si è veri- W - 20 me— 
ficata la raffica con in- 

tensità massima per 

ottante (rappresentata 
dalla lunghezza e dire- 
zione della linea nera) 
è indicato nel box gri- 
gio. 

Nella tabella è riportata 
la velocità media del 
vento filato a 10 m 
(m/s), la velocità media 
(m/s) e la frequenza 
(%) del vento per ot- 
tante. 







: 
î 





S 
Monte Zoncolan 





40 m/s 





Località] Velocità media vento Velocità media nell'ottante (m/s) Frequenza nell’ottante (%) 


JETS) 


NW | OINEVI 


E SE S SW W NW W 

GRADISCA D'IS. 24 6 
UDINE S.0. 1.9 6 
SAN VITO AL TGL. 1.9 4 
LIGNANO 4 


MONTE ZONCOLAN 
* Dati parziali 


